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Informacja 
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 


z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o decyzji Nr OPO.4210.15.2019.JPi 


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki informuje, iż na podstawie art. 104ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) 
iart. 47 ust. 2, w związku zart. 23 ust.2 pkt2i3, art. 30 ust. liart.47 ust. 2f ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 
1629 i 1637 oraz z2019 r,. poz.42, 125ipoz. 492), po przeprowadzeniu postepowania 
administracyjnego, wszczętego na wniosek Przedsiębiorcy: OPEC — INEKO Sp. zo. o. z siedzibą 
w Grudziądzu, wydał w dniu 12 kwietnia 2019 r. decyzję o odmowie zatwierdzenia zmiany taryfy 
dla ciepła oraz zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła, skalkulowanej w oparciu 
o $ 14 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z2017r., 
poz. 1988) zwanego „rozporządzeniem taryfowym”. 


Przyczyną rozstrzygnięcia jw. jest niezgodność złożonego wniosku z zasadami określonymi 
w art. 47 ustawy — Prawo energetyczne oraz $ 13 rozporządzenia taryfowego. 
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